WLADYSLAW hr. ROMER 


WLASCICIEL DOBR OSIEKA 


przeżywszy lat 56, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 20-80 


Lutego 1889 roku. 


Pozostala żona, córki i rodzina zapraszają Krewnych, Przyjaciół 1 

Znajomych na wyprowadzenie zwłok w Piątek dnia 22 b. m. o g0- 

dzinie 3 popołudniu z domu przy ulicy Grodzkiej L. 46 do kosciola 

OO. Dominikanów. po odprawionych zaś eezekwiach, na miejsce 
wiecznego spoczynku. 


